BRONISLAW 


BUDY 


PODPULKOWNIK POZARNICTWA 


były eficer WP, uczestnik Kampanii Wrześniowej, żołnierz AK, więzień Oświęcimia, długoletni em. 

pracownik Miejskiej i Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych w Krakowie, odznaczony Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem z Mieczami, Zlotyxa 

Krzyżem Zasługi oraz wieloma medalami i odznaczeniami wojskowymi, państwowymi, zawodowymi 
i społecznymi 


Czlowiek wielkiej prawości, dobroci i ofiarności, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł w Krakowie dnia 28 lipca 1983 r., w wieku 70 lat. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA Odbędzie się w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w poniedziałek dnia 
1 sierpnia 1983 róku o godzinie 10.00, po czym nastąpi odprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 
spoczynku. 


Pozostali w głębokim bólu i żałobie: 


ZONA, DZIECI I CAŁA RODZINA 


